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Cond mica 25 pF. 
r » 40 pF. 

. * 50 pF. 

. * 430 pF. 

Cond carta 1 K pF. 

» » 2 K pF. 

. » 100 K pF. 

Resist, cliim. 10 Kohni 
Cond. mica 200 pF. 

Resist, cliim. 50 Kohm V 4 W. 
Potenz. 0,5 Mohm Inter. 
Potenz. 0,5 Mohm R. Fon 
Res a filo 40-20 Ohm 

» cliim. 50 Kohm 1/4 W. 

, » 250 » 1/4 * 

Res chim. 500 Kohm 1/4 *. 

• » 1 Mohm 1/4 * 

, » 2 » 1/4 » 

. . 3 • 1/4 . 

. » 250 Ohm l \V 

• » 40 Kohm 1 • 

• » 30 * 2 • 

Cond. variabilc D. EC 

* inica 25 pF. 

. » 100 pF. 

» » 200 pF. 

» carta 3 K pF. 

. » 5 » pF. 

. » 10 » pF. 

» » 100 » pF. 

. . 250 » pF 

Cond. elct. 8 f/F 


Lam pad in e 6,3 V 0,3 A. 
ORUPPO surv. IRI Mod. 6 V 
Res. a filo 7 ohm. 


UNDA RADIO - TRIUNDA Moil. R 55/10 - Suporeteiodina «la uulo, provviftla ili survoltorc, per rulinienluzionc run hi haiteria «li Imrilo. 


UNDA - Mod. TRIUNDA R 55/10 








